جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 3006 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية : الرصافة الثانية للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: مدرسة الأرمن الأساسية الأهلية المختلطة 







_ 1 | 1421913006001 _| جان كيورك اغاجان باباجان 0 | 63 | 94 | 56 | 72 | نجج | 285 | 
_ 2_| 1421913006002 _| هايك ارتين هايك كريكور ااا | 63 | 85 | 72 | 80 | ناج | 30 
3 | 1421923006001 _| انيتا فرانت وارتان حمسون | 565 | 52 | 4 | 59 | مل | 0 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


